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La semana pasada, los miembros del Comite de pla- 
nificacion del Festival de Otono, representantes de 
varios ministerios de la parroquia y feligreses in- 
teresados, se reunieron para ayudar a planear el 
Festival de otono de 2016. Gracias a todos los que 
asistieron. Su entusiasmo e ideas fueron maravillo- 
sos y nos dio muchas maneras divertidas de repen- 
sar este Festival de Otono mientras que se honran 
muchas actividades de festivales anteriores. Estare- 
mos actualizandolos a medida que avanzamos en 
finalizar los planes. Si no pudiste asistir, no dudes 
en contactarte con los coordinadores en la direc- 
cion de correo electronico en la parte inferior de 
esta pagina. Sabemos que hay muchas ideas que 
no hemos pensado y que pueden incorporarse en 
el festival de este ano. 

El area principal de interes de los feligreses se ha 
centrado alrededor de la cena. El ano pasado, la 
familia Lux decidio retirarse de la preparacion de la 
cena alemana despues de muchos anos de dedica- 
cion. Desafortunadamente, no teniamos a nadie 
que pudiera tomar ese cargo. Desde el cambio a un 
Festival Internacional de otono, hemos ofrecido 
tres opciones de menu. Despues de un cuidadoso 
analisis del numero de entradas de las cenas vendi- 
das y comentarios de ustedes, llegamos a la conclu- 
sion de que tres entradas principals eran demasia- 
do diffciles de ofrecer y eran demasiadas opciones. 
Por lo tanto, regresaremos a un plato principal, en- 
salada, verduras, rollos, postre y bebida. 

Frank Lux ha ofrecido dar un paso adelante y ayu- 
dar a formar una nueva generacion de cocineros de 
la cena alemana y ayudarlos con la preparacion de 
comida para este ano. Habra solo esto si la persona 
(as) o el grupo estan dispuestos a hacer un compro- 
mise de tres a cinco anos en este menu. 


Fall Festival Update 

By Bev Wood, Festival Co-chair 
June 1, 2016 

This past week, members of the Fall Festival plan- 
ning committee, representatives of various Parish 
ministries, and interested parishioners met to help 
plan the 2016 Fall Festival. Thank you to all who 
attended. Your enthusiasm and ideas were won- 
derful and gave us many fun ways to rethink this 
Fall Festival while honoring many activities from 
past festivals. We will provide updates as we move 
to finalize our plans. If you were not able to 
attend, please feel free to contact the co-chairs at 
the email address provided at the bottom of this 
page. We know there are many ideas we have not 
thought of and might be able to incorporate into 
this year's festival. 

The major area of interest from the parishioners 
has focused around the dinner. Last year, the Lux 
family decided to retire from preparing the German 
dinner after many years of dedicated work. Unfor- 
tunately, we did not have any already trained per- 
son or group waiting in the wings to carry on that 
menu. Since the change to an International Fall 
Festival, we have offered three menu choices. 

After careful analysis of the number of dinner tick- 
ets sold and feedback from you, we arrived at the 
conclusion that three main entrees were too diffi- 
cult to plan for and were just too many choices. 
Therefore, we will be returning to one main entree, 
salad, vegetables, rolls, dessert, and beverage. 

Frank Lux has offered to step forward and help 
train a new generation of German dinner chefs and 
help them with the meal preparation for this year. 
He will only do this if the person/s or group are 
willing to make a three to five year commitment to 
carry on this menu. 


Incluso si has trabajado en la cocina preparando la 
cena alemana, todas las personas involucradas de- 
ben ser entrenadas sobre como rellenar la salchi- 
cha en el lomo. Este es un proceso intensivo de 
tiempo extremadamente y cualquiera que este dis- 
puesto a aceptar el reto tiene que ser consciente 
del esfuerzo y la habilidad necesaria para preparar 
este menu desde el inicio hasta el final. Para mu- 
chos, esta cena alemana es la unica comida que 
jamas han conocido y por lo tanto, es su tradicion. 
Si nadie es capaz de hacer este compromiso, en- 
tonces avanzaremos con un menu diferente y mas 
facil de preparar pero igualmente delicioso. Gra- 
cias, Frank, para hacer esta oferta. 

Quien este interesado debe ponerse en contacto 
con Bev Wood o Jorge Valdes a mas tardar del lu- 
nes, 13 de junio. Los correos electronicos de con- 
tacto son: bevw71@yahoo.com. y Jorge Valdes: 
jorgestym@gmail.com. Tambien puedes dejar un 
mensaje en la oficina parroquial con tu nombre e 
informacion de contacto. 

Los comites del Festival de Otono necesitan de tu 
ayuda. Una lista de las diversas actividades y sus 
descripciones se publicaran en la Pagina Web de la 
parroquia. Nuestros objetivos para este ano son 
para recaudar fondos para apoyar los ministerios 
de la parroquia, haciendo una gran parroquia y 
evento comunitario con los voluntaries de todas 
las edades, etapas y culturas y para celebrar esta 
fe que nos ha traido juntos como 'Una comunidad 
creciendo en Cristo'. 

Que Dios bendiga cada uno de ustedes conforme 
es llamado a compartir en este maravilloso evento 
anual. 


Even if you have worked in the kitchen preparing 
this German dinner, all people involved must be 
trained on how to stuff the sausage into the pork 
loin. This is an extremely time intensive process 
and anyone willing to accept the challenge needs 
to be aware of the effort and skill required to pre- 
pare this menu from start to finish. For many, this 
German dinner is the only meal they have ever 
known and therefore, it is their tradition. If no one 
is able to make this commitment, then we will 
move forward with a different and more easily pre- 
pared but equally delicious menu. Thank you, 
Frank, for making this offer. 

Anyone who might be interested needs to contact 
Bev Wood or Jorge Valdes no later than Monday, 
June 13. The contact emails are: 
bevw71@yahoo.com. and Jorge Valdes: jorg- 
estym@gmail.com. You may also leave a mes- 
sage in the Parish office with your name and con- 
tact information. 

The Fall Festival committees are in need of your 
help. A list of the various activities and their job 
descriptions will be posted on the Parish website. 
Our goals for this year are to raise money to sup- 
port all parish ministries, make this a major parish 
and community event with volunteers from all ag- 
es, stages and cultures, and to celebrate this faith 
that has brought us together as 'One Community 
Growing in Christ'. 

May God bless each of you as you are called to 
share in this wonderful annual event. 



